Click Here & Upgrade 
Expanded Features 

Unlimited Pages 


PDF 


Complete 


ଡ଼ି ଶା 


मस्यौवायने 


ଶା 
ସ 
ନ 


The Orissa 


Gazette 


O 


ओडिशा 


शासन 


EXTRAORDINARY 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


No. 


1216 


CUTTACK , 


FRIDAY , 


JULY 29 , 


20051 SRAVANA 


1 
) 


1927 


ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ 


v 


ଅଧସୂଚନା 

ତାରିଖ 28 ଜୁଲାଇ 2005 
ସଂଖ୍ୟା 29905 - ଏଲ୍.ଏ.( ସି ) -81/ 2005- ଢେଙ୍କାନାଳ- ରା .-- ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି, ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେସର୍ସ ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରପସ ଲିମିଟେଡର ରେଲ୍‌ୱେ ଲାଇନ ପାଇଁ ସରକାର, ସରକାରୀ ବ୍ୟୟରେ 
ମୌଜା ଇଟାପ, ଥାନା ମୋଟଙ୍ଗା , ତହସିଲ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭୂମି ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି ; ତେଣୁ 
ଏତଦ୍ୱାରା ଅଧୁସୂଚିତ ହେଉଅଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେନିମ୍ନ ସୂଚୀମତେ ପ୍ରାୟ 2.11 ଏକର ପରିମିତ ଭୂମି ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 
ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି । 

ଭୂ-ଅର୍ଜନ (ସଂଶୋଧତି) ଆଇନ୍, 1984 ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧୂତ ହେବା ପ୍ରକାରେ 1894 ର ଅଧିନିୟମ 1 ର ଧାରା 4 ର 
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ଅଧସୂଚନାଟି ଏଥିସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ; 

ଯେହେତୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
ହୋଇଥିବା ଭୂମିର ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଭୂ- ଅର୍ଜନ (ସଂଶୋଧତି) ଆଇନ୍ , 1984 ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧୂତ ହେବା ପ୍ରକାରେ ଭୂମି ଅର୍ଜନ ଅଧିନିୟମ, 
1894 ର ଧାରା 17 ର ଉପଧାରା ( 1) ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। 

ସୁତରା ଉକ୍ତ ଅଧୂନିୟମର ଧାରା 17 ର ଉପଧାରା ( 4) ରେ ଅର୍ପିତ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 
ଦେଉଛନ୍ତି କି ଧାରା 5 ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡିକ ଉକ୍ତ ଅଧସୂଚନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । 

ଉକ୍ତ ଭୂମିର ଏକ ନସା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିପାରିବ । 
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Acres 
0.32 


0.09 


0.35 


146 ( P ) 
145 ( P ) 
147 ( P ) 
157 ( P ) 
159 ( P) 
160 ( P ) 


0.04 


0.45 


0.05 


Total .. 


2.11 


ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ 

ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା 


ଅନୁଶାସନ ସଚିବ 
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